Mer inz. EDMUND 


GER 


zmarl nagle w dniu 30 styeznia 1978 roku. 


Pegrzeb odbedzie sie w poniedziatek dnia 6 lutego br. 
o godzinie 12.00 z domu pogrzebowego na cmentarzu 
Rakowickim, o czym zawiadamiają pograzeni w gle- 


bokim żalu: 


ŻONA I SYN. 


WOJEWÓDZKA USŁUGOWA 
SPÓŁDZIELNIA PRACY »GROMADA« 
GBBZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH „LAUR Daz: 956/78 — 30 
ZAKŁAD PO@ERZEBOWY Nr 1 
M-A Kraków. Pl. Szczepański 2 — Tel. 28-13 


